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Lo schema elettrlco del Sardegna e del Lazio. 

(La parte punieggiala riguarda quesi'uliimo che 6 un radiofonografo). Valore della MF 465 kHz. Costruttore: Carich s. a. 

Via Broggi, 19 - Milano. 
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